STANISLAW 


DRABIK 


ARTYSTA SPIEWAK I REŻYSER SCEN OPEROWYCH, ZAŁOŻYCIEL I PIERWSZY DY- 

REKTOR OPERY DOLNOŚLĄSKIEJ WE WROCŁAWIU, ODZNACZONY KRZYŻEM OFI- 

CERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI, ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI I JUGOSŁO- 
WIAŃSKIM ORDEREM ŚW. SAWY 


przeżywszy lat 70, zmarł dnia 20 stycznia 1971 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek dnia 25 bm. 
o godzinie 12 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 
na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamia: 

RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
D. Z. 1082/71 - M-4(757) - 30 
USŁUG KOMUNALNYCH (757) 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Mr ', Rakowicka 26, tel. 579-21 


